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Dialetto olandese di Fella 


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Il Dialetto olandese di Fella (Fella Dutch) è un dialetto olandese parlato a Fella in lowa, Stati Uniti 
d'America. Il dialetto usato da olandesi immigrati nella seconda metà del XIX secolo e dei loro discendenti. 

Questo dialetto discende dal Gheldrico meridionale parlato nella zona di confine con la Germania, più 
precisamente nella regione di Nimega, Kleve e Wuppertal. 


Bibliografìa 


■ Pieter van Reenen, The Hollandish Roots of Fella Dutch in lowa, VU-Working Paper in 
Linguistics 46, 1-73 (1999). 

■ Pieter van Reenen, De Zuidhollands-Gelderse herkomst van het Fella Dutch in lowa, 
Nederlandse Taalkunde 5, 301-324 (2000) 

■ Philip E. Webber, Fella Dutch: The Fortrait of a Language and Its Use in One of lowa's Ethnic 
Communities ; lowa State University Press (Oct 1988); ISBN 0-8138-0079-X 


Estratto da "https://it.wikipedia.Org/w/index. php?title=Dialetto_olandese_di_Pella&oldid=75405637" 


Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 27 set 2015 alle 11:25. 

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono 
applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli. 






